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Public Works Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


( 3 ) 


- 28 / 2014- 15 -കണ്ണൂർ ചാലോടിലുള്ള ടി X ഡി 

പോളിനേഷൻ യൂണിറ്റിലെ ഓഫീസ് കെട്ടിട 
ത്തിന്റെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം ( ഡെപ്പോസിറ്റ് 
വർക്ക് ) X 90, 000 


2,300 


നമ്പർ ടി .എൻ.4 / 2014 - 15. 

2014 നവംബർ 26. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതു മ രാ മത്ത് വകു പ്പ് , അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം സബ് 
ഡിവിഷൻ, തലശ്ശേരി പൊതുമരാമത്ത്വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 26 - 12 -2014 ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 
3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 3.30 മണിക്ക് 
ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറന്ന് 
പരിശോധിക്കു ന്ന തു മാ ണ് . പ്രസ്തുത ദിവസം അവധി 
ആയാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാ സു കൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 
കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത് 
നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
അടങ്കൽ തുകയും 


- 3 29/ 2014- 15 - തളിപ്പറമ്പ് ജില്ലാ കൃഷിത്തോട്ടത്തിലെ 

A1 , A2, A3, A4 ക്വാർട്ടേഴ്സ്സുകളിലെ പുനർ 
വൈദ്യുതീകരണം ( ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക്) - 
Y 2,00,000 


5 ,000 


4 30/ 2014 - 15 - കണ്ണൂർ റീസർവേ ഓഫീസിന് 

പുതിയതായി അനുവദിച്ച സ്ഥലത്തെ വൈദ്യുത 
സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തലും കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലഗ് 
സ്ഥാപിക്കലും ( ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക്) - 
3 1,15,000 


2 ,900 


(1) 


27 / 2014- 15 - തളിപ്പറമ്പ് ജില്ലാ കൃഷി 
തോട്ടത്തിലെ അഗ്രോ സർവ്വീസ് സെന്റർ, 
ഷെഡ് എന്നിവയുടെ വൈദ്യുതീകരണം 
( ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക്) { 1,40, 000 


- 31 / 2014 - 15 ധർമ്മടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഒഴയിൽ 
ഭാഗം, മേലൂർ, അമ്പലപ്പറമ്പ്, പാലയാട്, 
അംബേദ്കർ കോളനി അംഗനവാടികളുടെ 

വൈദ്യുതീകരണം ( ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക്) 
Y 1,80,000 


3,500 


4 , 500 


Gaz. No. 50/2014/DTP (PWD ). 


385 
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(2 ) 


( 3 ) 


1,000 


6 32 / 2014 - 15 -കണ്ണൂർ കെ . എം . എം . ഗവ. വനിത 

കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിലെ അടിയന്തിര വൈദ്യുത 
അറ്റകുറ്റപണികൾ ( ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക്) - 

3 38,000 
7 33 / 2014 - 15 - കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമ 

പഞ്ചായത്തിലെ ചിറ്റിക്കോട് കുടിവെള്ള 
പദ്ധതിക്ക് സബ് മേർസിബിൾ മോട്ടോർ 
സ്ഥാപിക്കലും അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികളും - 
(പുനർ ദർഘാസ്) ( ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക്) - 
? 1,00, 000 


പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി കമനമ്പർ 1, 12, 14 
ഇവയ്ക്ക് 15 ദിവസം, ക്രമനമ്പർ 2, 13 , ഇവയ്ക്ക് 10 ദിവസം, 
ക്രമനമ്പർ 3, 5, 11 ഇവയ്ക്ക് 20 ദിവസം, ക്രമനമ്പർ 4, 7, ഇവയ്ക്ക് 
12 ദിവസം, കമനമ്പർ 8 - ന് 5 ദിവസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 7 
ദിവസം. 
- ദർഘാ സ് ( പമാ ണ ങ്ങ ൾ ക്കായി തല ശ്ശേ രി യിലുള്ള 
പൊ തു മ രാ മത്ത് വകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം സബ് 
ഡിവിഷൻ ഓഫീസിൽ പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും വിൽപ്പന നികു 
തിയും അടച്ച് 26 -12 -2014 -ാം തീയതി ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് 1 മണിക്കു 
ള്ളിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. 

പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് ? 100 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ടൈപ്പ് 
ചെയ്ത പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി, നിരതദ്രവ്യം ഇവ അടക്കം ചെയ്ത 
സീൽ വെച്ച കവറുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി നാലു 
മണിക്കുമുമ്പായി ഈ ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ തപാൽ വഴിയോ 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസുകൾഅന്നേദിവസം ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടേയോ 
കരാറുകാർ അധികാരപ്പെടുത്തിയ അവരുടെ പ്രതിനിധി 
കളുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ വൈകുന്നേരം 4. 30 മണിക്ക് 
തുറന്നു പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. 

- പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച മറ്റു 
വ്യവസ്ഥകൾ മേൽ പ്രവൃത്തികൾക്കും ബാധകമാണ്. 


2 ,500 


1 , 300 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പൊതുമരാമത്ത്കുപ്പ് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ സബ് ഡിവിഷൻ, 
തലശ്ശേരി- 670 101. 

അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ഫോൺ: 0490 2321250 

എഞ്ചിനീയർ. 


4 , 500 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


8 34 / 2014 - 15 -- കണ്ണൂർ നം . ബി .7 ( ഫ്ളാറ്റ് ടൈപ്പ്) 
എൻ. ജി . ഒ. ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ സീലിംഗ് ഫാൻ, 

ലൈറ്റ് ഫിറ്റിംഗ്സ് എന്നിവ സ്ഥാപിക്കലും 
അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികളും ( 12,000 

300 
9 35 /2014 - 15 - കണ്ണൂർ താലൂക്ക് ഓഫീസിലെ 

കേടായ സീലിംഗ്ഫാൻ ഫ്ളൂറസന്റ് ട്യൂബ് 
എന്നിവ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കലും അനുബന്ധ 

പ്രവൃത്തികളും ? 50 ,000 
10 36 / 2014- 15 - കണ്ണൂർ സബ് കോർട്ടിലെയും 

അഡീഷണൽ മുൻസിഫ് കോർട്ടിലെയും 
അടിയന്തിര വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റ പണികൾ - 
? 50,000 

1,300 
37/ 2014 - 15 - കണ്ണൂർ സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലുള്ള 
- എ ൻ . എച്ച്. ഓ ഫീ സി ല പ ന ർ 

വൈദ്യുതീകരണം - ? 1,79,000 
12 38 / 2 0 14 - 15 - ത ല ശ്ശേ രി പി . ഡ ബ . 

ഡി . ബിൽഡിംഗ് സബ് ഡിവിഷൻഓഫീസിന്റെ 
പുനർ വൈദ്യുതീകരണം ? 1,46 ,000 

3,700 
13 39 / 2014 - 15 - തല ശ്ശേരി പി . ഡബ . ഡി . 

ബിൽ ഡിം ഗ് സക്ഷ ൻ ഓ ഫീസിന്റ 
പുനർ വൈദ്യുതീകരണം ? 99,900 

| 2 ,500 
14 - 40/2014- 15 -- റീജിയണൽ പോൾട്രി ഫാം മുണ്ടയാട് 
- പുതിയതായി നിർമ്മിച്ച , 3 പോൾട്രി ഷെഡുകളുടെ 
വൈദ്യുതീകരണം ? 1,25, 000 

3 ,200 
15 41 / 2 0 14 - 15 - മട്ട ആ ർ പി . ഡ ബ . 

ഡി. റസ്റ്റ് ഹൗസിലെ അടിയന്തര വൈദ്യുത 

അറ്റകുറ്റപണികൾ ? 22,500 
- 16 42 / 2014 - 15 - - തളിപ്പറമ്പ് പി . ഡബ്യൂ . ഡി. റസ്റ്റ് 
- ഹൗസിലെ മീറ്റിംഗ് ഹാളിലെ അടിയന്തര 

വൈദ്യുതീകരണം ? 29,500 
43/ 2014 - 15 - തലശ്ശേരി പൊതുമരാമത്ത്വകുപ്പ് 
കെട്ടിട വിഭാഗം ഡിവിഷൻ ഓഫീസിൽ നെറ്റ് 
വർക്ക്, പ്രിന്റേഴ്സ് എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി 
പ്ലഗ്ഗ് പോയിന്റ് സ്ഥാപിക്കലും അനുബന്ധ 
പ്രവൃത്തികളും ? 15,000 


600 


[ നമ്പർ-7/ 2014- 15 ) 
നമ്പർ ഡി5 - 1122 /2014. 

2014 ഡിസംബർ 3. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടിഎക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ 
പൊതുമരാമത്ത് ( നിരത്തുകൾ) വിഭാഗം, കാസർഗോഡ് താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് ദർഘാസുകൾ താഴെപറയുന്ന 
തീയതിയിൽ വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . 
അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 3.30 മണിക്ക് ദർഘാസുകൾ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 
കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത് 
നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
അടങ്കൽ തുകയും 
(1) (2) 

( 3 ) 
-- എഫ് . ഡി . ആർ. 2014 - 15 
1 108 / 2014 - 15 - കണ്ണൂർ, ചെമങ്ങാനം റോഡിൽ 

കി . മി . 1/ 600 മുതൽ 2 / 000 വരെ 
ഓട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തി - Y 15, 00 ,000 
109 / 2014 -15 - ചെറുവത്തൂർ ചീമേനി തളിയമ്മാട 
റോഡിൽ കി . മീ . 3/ 200 - ൽ കലുങ്കിന്റെ 
പുനർ നിർമ്മാണം ? 10 , 00, 000 

25, 000 
110 / 2014 - 15 - ചടയംചാൽ ചെറുപുഴ റോഡിൽ 
കി . മീ . 19 / 500 മുതൽ 22/ 000 വരെയും 29 / 500 
മു തൽ 32 / 000 വരെയും ഭാഗിക ഉപ രിതല 

കേടു പാടുകൾ തീർക്കുന്ന പ്രവൃത്തി - 
R 25, 00 ,000 

50 ,000 


800 


17 


37 ,500 


2 


400 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 5 
വരെയും, 7, 11 മുതൽ 14 വരെയും ? 525, ക്രമനമ്പർ 6, 8 
മുതൽ 10 വരെയും, 15 മുതൽ 17 വരെയും 1 400. 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ എ , ബി , സി വിഭാഗങ്ങൾ. 


386 
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303 


- ( 1) 


- ( 2) 


(3) 


(1) 


( 2 ) 


9 116 /2014 - 15 - പരപ്പ -മാലോം റോഡിൽ കി. മീ . 

13/ 200 മുതൽ 13 / 900 വരെ പാർശ്വ സംരക്ഷണ 
പ്രവൃത്തി ? 9, 00,000 


| 22 , 500 


13 -ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ പ്രവൃത്തികൾ 

2014- 15 ( സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ) 
111 / 2 014 - 15 - ടി ചെർക്കള ജാൽസൂർ 
റോഡിൽ കി . മീ . 5/ 000നും 5 / 200 നും 
( ബാ വി ക്ക ാ ന യ ട ൗ ൺ ) ഇ ട യി ൽ 
കാരേജ് വേ വീതി കൂട്ടുന്ന പ്രവൃത്തിയും ഓട 
നിർമ്മാണവും - 15,00, 000 


- ദർഘാസ് പമാണത്തിന്റെ വില - കമ ന മ്പർ 1 - നും 
4 - നും 1 3,050, ക്രമനമ്പർ 2, 5, 8, 9 ഇവയ്ക്ക് ? 1,580, കമന 
മ്പർ 3 - ന് ? 4, 940, ക്രമനമ്പർ 6 - ന് ? 2 ,520 , കമനമ്പർ 7 - ന് 
3 2,630. 


37 ,500 


13 -ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ് പ്രവൃത്തി 

- കൾ 2014 - 15 ( എം . ഡി . ആർ.) 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 23 - 12 - 2014 , 3 മണി വരെ. 


5 112 / 2014 - 15 -- ബം ര -മഞ്ചേശ്വരം കൂളൂർ 

റോഡിൽ കി . മീ . 5 / 500 മുതൽ 6 / 000 വരെ 
ഉപരിതലം പുതുക്കുന്ന പ്രവൃത്തി - 8,00,000 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമ യും 
23 - 12 - 2014, 3. 30 മണി വരെ. 


20,000 


കരാറുകാർക്ക് വേണ്ട യോഗ്യത ? 6 ലക്ഷം വരെ 
" ഡി യും ഉപ രിയും. * 50 ലക്ഷം വരെ " സി യും 
ഉപരിയും ? 50 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ " ബി യും ഉപരിയും. 


31,250 


113 / 2014 - 15 - എരു മ ക്കു ളം കാ നി യാടി 

റോഡിൽ കി . മീ . 000 മുതൽ 1 / 500 വരെ 
ഉപരിതലം പുതുക്കുന്ന പ്രവൃത്തി - ? 12 ,50 , 000 
114 /2014 -15 ചുള്ളിക്കര-കുറ്റിക്കോൽ റോഡിൽ 
കി . മീ . 8 / 100 മുതൽ 8 / 300 വരെ പാർശ്വ 
സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി ? 13,00, 000 


| 7 


114 / 


പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട കാലാവധി - 2 മാസം. 


32,500 


8 115 / 2014 -15 -ചന്തേര തൃക്കരിപ്പൂർ- ഒളവറ റോഡിൽ 
- കി . മീ . 7 / 250 മുതൽ 7 / 500 വരെ ഓട 
നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി- 8,00, 000 


എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പ് ( നിരത്തുകൾ) വിഭാഗം, 

(ഒപ്പ്) 
കാസർഗോഡ്. 

- എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ. 


20, 000 
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